Amt der Tiroler Landesregierung 


Anleitung: PCR-Gurgeltests 


Klicken Sie auf den relevanten 
Themenbereich: 


Übersicht Ablauf 

Neuen Account anlegen 

Account aktivieren 

Einloggen bei „My Novatium“ 
Benutzerln anlegen 

In der Partner-Filiale angekommen 
Abholbestätigung 

Testdurchführung und Testrückgabe 
Testergebnis 


Einstellungen 


Übersicht Ablauf 


SPAR 


zusammen g'sund 


In Kooperation mit starken Partnern. 


sicher ist sicher 


Datenschutz ist bei uns kein leeres Versprechen, 
oder nur ein Marketing Idee. 


Deine Daten werden sicher in Österreich abgelegt. 


Nur in Österreich 


Mehrere BenutzerInnen 


Füge in deinem Account dich - und wenn gewünscht deine Familie oder Freunde - hinzu. 
Unterstütze damit auch Menschen ohne Smartphone, ihren Test abholen und durchführen zu können. 


Du kannst auch weitere Accounts in den Einstellungen zu deinem Account einladen. Diese erhalten vollen Zugriff auf deine angelegten Benutzerinnen. 


Einfache Abholung 


Suche dir auf der Karte unsere Partner-Filialen aus. 


Du kannst dir auch - wenn du deinen Standort freigeben möchtest - die nächste Filiale in deiner Nähe anzeigen lassen. 


Deine Standortdaten werden selbstverständlich nur für den Moment der Anzeige verwendet und nie bei uns gespeichert! 


In einer Partner-Filiale angekommen 


Zeige dem Personal deinen "Abhol-Bildschirm" am Smartphone und lass dir sagen, ob die gewünschte Menge an Testungen noch vorhanden ist. 
Bestätige anschließend deine Abholung. 


Testungen dürfen nur bei Anzeige der Bestätigung ausgegeben werden. 


Gurgeltest verwenden 


Führe den Gurgeltest wie in der Anleitung beschrieben durch und scanne im Anschluss den Barcode auf dem Teströhrchen zum getesteten Benutzer/der 
getesteten Benutzerin ein 


Du findest natürlich eine detaillierte Anleitung und weitere wichtige Antworten auf die häufigsten Fragen immer in der Hilfefunktion. (Im Menüfeld) 


Gurgeltest abgeben 


Wirf deine abgeschlossenen Testungen einfach bei einer Partner-Filiale in die Box bei der Rückgabestation. 


Die Testungen werden im Laufe des Tages an unser Labor übermittelt und dort ausgewertet. 


PCR-Testergebnis erhalten 


Die Laborergebnisse werden dir nach erfolgreicher Durchführung per E-Mail übermittelt. 
Du kannst diese natürlich auch jederzeit in deinem Account einsehen. 


Damit deine Daten geschützt bleiben, übermitteln wir per E-Mail ausschließlich den Link zum "Grüner Pass Zertifikat" sowie den Vor- und Nachnamen der getesteten Person 


Neuen Account anlegen 


Neuer Account 


Vorname 


l 
[Nectrone 
g 


E- 
go Ich habe die AGB gelesen und stimme 
0 


diesen zu. 


Ich habe die Datenschutzbestimmung 
gelesen und stimme dieser zu. 


Account erstellen 


- Bitte geben Sie Ihren Vor- und Nachnamen sowie Ihre E-Mail-Adresse 


bekannt. 
- Bestätigen Sie, dass Sie die AGB gelesen haben und diesen zustimmen. 
- Bestätigen Sie, dass Sie die Datenschutzbestimmungen gelesen haben und 


diesen zustimmen. 


Vielen Dank für deine Anmeldung 


Bitte öffne jetzt dein E-Mail-Postfach, bestätige deine E-Mail- 
Adresse und wähle ein sicheres Passwort aus 


Account aktivieren 


- Öffnen Sie Ihr E-Mail-Postfach. 

- Klicken Sie auf den Link „Passwort wählen“ (Achtung: Der Link ist 24 
Stunden gültig) und definieren Sie Ihr persönliches, sicheres Passwort 
(Mindestanforderung: 8 Zeichen, eine Zahl, ein Großbuchstabe, ein 
Kleinbuchstabe, ein Sonderzeichen) 

- Sie erhalten im Anschluss eine E-Mail, dass Ihr Account nun aktiviert ist. 


Passwort wählen 
Vergib jetzt dein Passwort 


Neuss Passwort 


| | 


Mindestanforderungen 
8 Zeichen 

1 Zahl 

1 Großbuchstabe 

1 Kleinbuchstabe 

1 Sonderzeichen 


Einloggen bei „My Novatium“ 


- Mit den definierten Angaben (E-Mail-Adresse und Passwort) können Sie sich 
nun einloggen. 


myNovatium 
einfach testen 


Benutzerln anlegen 


BenutzerInnen Testungen Hilfe 


Beginne mit dem Hinzufügen einer Benutzerin / eines Benutzers, 
indem du unten auf "BenutzerIn hinzufügen’ klickst. 


Bleib gesund! 


2 Benutzerin hinzufügen 


- Klicken Sie auf „BenutzerInnen“ (links oben in der Menüleiste) und 
anschließend das Kreis-Symbol rechts unten oder auf das Textfeld, um 
eine/n BenutzerIn anzulegen. 

- Bestätigen Sie den Hinweis: Kostenlose PCR-Gurgeltestungen sind für 
Personen mit Wohnsitz oder Aufenthaltsadresse in Tirol vorgesehen. Eine 
missbräuchliche Verwendung („Erschleichung einer Leistung“) wird behördlich 
verfolgt. 


Bitte beachten! 


Aktuell sind kostenlos 
Gurgeltestungen nur für Personen 
mit Wohnsitz oder 
Aufenthaltsadresse in Tirol 
verfügbar 


Hinweis: Eine missbräuchliche 
Verwendung („Erschleichung einer 
Leistung“) wird behördlich verfolgt. 


-  Benutzerln anlegen mit folgenden Daten: Geschlecht, Vor- und Nachname, 
Geburtstag, Sozialversicherungsnummer oder Nummer des Reisedokuments, 
E-Mail-Adresse (das ist jene E-Mail-Adresse, auf welche das Testergebnis 
anschließend auch versendet wird. Das heißt: Eltern geben für ihre Kinder 
beispielsweise die E-Mail-Adresse eines Elternteils an), Telefonnummer (im 
Format +Vorwahl, ohne 0), Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort. 


Benutzerln hinzufügen 


| Auswählen 


- Im BenutzerInnen-Bildschirm wird nun der Name, das Geburtsdatum, die 
Zahl der verfügbaren Tests (das sind jene, die im Geschäft noch abgeholt 
werden können), Anzahl der offenen Tests (das sind jene, die Sie bereits 
abgeholt und zuhause haben) und Anzahl der bereits durchgeführten (und 
abgegebenen) Testungen. 

- Um eingegebene Daten im Nachhinein zu ändern, klicken Sie auf das 
Bleistift-Symbol beim Namen. 


In der Partner-Filiale angekommen 


BenutzerInnen Testungen Hilfe 


Verfügbare Tests: 7 


Name Nächste Testabgabe möglich. 
07.12.2021 - 12:55 


Geburtsdatum Tests zu Hause: 6 


= Gern 


- Klicken Sie auf „Test abholen“. 
- Stellen Sie die Abholung zusammen: Wähle für jede/n Benutzerln die Anzahl 
an Gurgeltests, die Sie abholen. 


Abholung zusammenstellen 


Gib an, wie viel Stück du für welche BenutzerInnen abholen möchtest. 


Name 


Verfügbare Tests: 7 


- Klicken Sie auf „Abholung starten“ — damit wird der „Abhol-Bildschirm“ 
aktiviert. Dort wird die aktuelle Uhrzeit (Stunde, Minute, Sekunde) angezeigt. 
Hinweis: Es handelt sich hier um keinen Countdown. 


© Zeige diesen Bildschirm dem Personal und warte auf deren Anweisungen. 


10.12.2021 
11:07:24 
Stück: 1 


(2) Tests entgegennehmen 


Abholung läuft... 


- Zeigen Sie dem Personal den aktuellen „Abhol-Bildschirm“. 
- Das Personal bestätigt die vorhandene und mitgenommene Menge bzw. 
Abholung: Klick auf „Test entgegennehmen“ 


Wurden die Stückzahl von 1 vom Personal als lagernd bestätigt? 


Abholbestätigung 


Es wird bestätigt, dass auf Basis der eingegebenen Daten und mit der 
Bestätigung des Personal Sie zur Mitnahme des Tests berichtigt sind. Der 
Bestätigungsbildschirm zeigt Tag, Zeitpunkt und Anzahl der mitgenommenen 
Tests. 

Klicken Sie auf „Fertig“. 


Abholung erfolgreich! 


10.122021 
07:54:53 
Stück: 1 


Du bist jetzt berechtigt, deine Testungen entgegenzunehmen! é 


Vielen Dank, dass du unseren Service nutzt 


- Auf dem BenutzerInnenbildschirm verringert sich damit die Zahl der 
„Verfügbaren Tests“. Die Zahl der „Offenen Tests“ erhöht sich um jene Zahl an 
Tests, die mitgenommen wurden. Hinweis: Werden sechs Testungen 
abgeholt, jedoch nicht durchgeführt, können solange keine weiteren Tests 
abgeholt werden, bis zumindest die Hälfte der Tests (drei) abgegeben wurden. 


BenutzerInnen Testungen Hilfe 


Verfügbare Tests: 5 


Name 2 
Offene Tests: 2 
Geburtsdatum Durchgeführte Tests: 0 


& Test abholen (©) Test einlösen 


Testdurchführung und Testrückgabe 


- Führen Sie den PCR-Gurgeltest laut Anleitung durch und klicken Sie auf 
„lest einlösen“. 

- Geben Sie die Nummer des QR-Codes ein oder scannen Sie den QR-Code. 

- Klicken Sie anschließend auf „Einlösen“ 


Gib die Nummer deines QR-Codes ein oder starte deine Kamera und scanne den QR-Code. 


a R-Code © 


- Verpacken Sie den durchgeführten PCR-Gurgeltest laut Anleitung. 
- Geben Sie den durchgeführten PCR-Gurgeltest in einer Partner-Filiale 
bei der Entnahme- bzw. Rückgabestation ab (bitte sorgfältig verschließen). 


Testergebnis 


- Innerhalb weniger Stunden wird das Testergebnis bzw. der Link zum „Test- 
Zertifikat“ per E-Mail übermittelt (Maximalzeit: 24 Stunden). 

- Auf dem BenutzerInnen-Bildschirm wird sich nach Vorliegen des 
Testergebnisses die Zahl der durchgeführten Tests erhöhen. 

- Im Punkt „Testungen“ sehen Sie die von Ihnen durchgeführten Testungen. 


BenutzerInnen Testungen Hilfe 


Einstellungen 


Sprache 


Freigabe für anderen Account erhalten 


Mit "Scanne Verbindungscode" kannst du dich mit einer/einem anderen Benutzerin verbinden und so die gesamten Testdaten in deinem Account anzeigen und verwalten. 
Dies ist besonders komfortabel für mehrere Personen in einem Haushalt! 


Scanne dazu einfach ihren/seinen Verbindungscode. 


Scanne Verbindungscode 


Du hast Zugriff auf Daten der folgenden Accounts: 


Keine Benutzerinnen geben etwas für dich frei 


Freigabe für deinen Account erteilen 


Mit "Zeige Verbindungscode" kannst du deinen persönlichen Code erstellen. Dieser ist 5 Minuten lang gültig. 
Lasse andere Benutzerinnen deinen persönlichen Code scannen und bestätige im Anschluss die Freigabe. 


‚Achtung: Diese Person sieht danach alle deine angelegten Benutzerinnen und deren Testverläufe! 


Eid Zeige Verbindungscode 


Du hast folgenden Benutzerinnen Zugriff auf deinen Account erteilt 


Du hast niemandem etwas freigegeben. 


- Die Applikation steht in deutscher und englischer Sprache zur Verfügung. 
- Außerdem können Sie hier Ihren Account mit einem anderen Account 
verbinden (Achtung: Sie können nur Datensätze Ihres eigenen Accounts im 


Nachhinein ändern). 


